STANISLAW 


BZYKOT 


zastępca kierownika Wydziału Budżetowo - Gospodarczego Prezydium Rady 
Narodowej w m. Krakowie, długoletni, zasłużony pracownik Rad Narodowych 


odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medałem X-lecia Polski Ludowej 
zmarł dnia 28 września 1959 r. w Krakowie. 


Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Woli Duchackiej we środę 
dnia 30 bm. o godzinie 16-tej. 


Podstawowa Organizacja Partyjna Prezydium Rady Narodowej 


przy Prezydium R. N. w m. Krakowie w m. Krakowie 


Rada Zakładowa Z. Z. P.P. i S. 


przy Prezydium R. N. w m. Krakowie 
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